Bloque de 2 edificios 
de 16 unidades 




> Se puede hacer por etapas. 

> Organicemos viviendas transitorias 
mientras luchamos por nuestro barrio. 




NlKSlO PAPA FRANCISCO 
!)„ P V P >m7ACl6NDELAVILlA20 



LUGANO, COMUNA 8, Ciudad de Buenos Aires 




VIVIENDA, BARRIO Y CIUDAD 
PARA LOS QUE LO NECESITAN 

> Cumplimiento de la Ley 1770/05 

> Urbanization de la Villa 20 

> Censo y Construction del nuevo Barrio Papa Francisco 

> Agua r Cloacas, Gas, Luz y Equipamiento Comunitario 

> Lfneas de credito accesible 




ABRIL 2014 



Piano del Nuevo Barrio Papa Francisco 



3->! 
2-> 



> Calles vehiculares 

(continuation de la trama de la villa 20) 



Edificios de PB + 3 pisos 

> 2 departamentos / piso 

> 8 unidades/edificio 



= 2.200 viviendas aprox. 





> Bloque de 2 edificios 
de 16 unidades 



> Centro de Actividades 
comunitarias 




> Retiro (12m) 
Parque lineal 



> Calle Principal 
(2 manos con bulevar) 



Bloque de 2 edificios Departamento 

En terrazas de 16 unidades de 65m 2 




i 

Espacio verde comun 

> cada 2 edificios (16 unidades) 



